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تأاسست معامل سيدار للتحاليل الطبية عام nals ١9/٠١‏ المؤسسات الطبية الرائدة في دعم الخدمات الطبية المعملية وكانت nawi‏ 
آنذاك بالمعمل التخصصي للتحاليل الطبية والمعمل الأوروبي لتحاليل الطبية حيث ضمت aac‏ من الأفرع bg wi) Laia‏ - أبنوب - صدفا) 
Jalbill á 0335 (na ôa dll â ill Jalsall y a à Rï n lg " Jlar w dalea " (a P-P- al c a mil CLAS Ie Jighill allg ï Qa ï‏ 
الطبية المقدمة على أعلى مواصفات من جودة الطب المعملي Lafla â lol‏ الدقة المتناهية nlg‏ تلستهدف صحة وسلامة المريص 
11 نظا لديت Cata‏ 116 6 ونش بن CA atiu J Rt‏ عن عير ها ES ee TESS‏ 





DEPARTMENT OF 


GASTROENTEROLOGY 


CBC 
HEPATITIS C 
HEPATITIS B 


LIVER FUNCTION TEST 
H-PYLORI AB- AG 


GALPROTEGTIN 
AFP 
TSH 
T3 
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9 المركز الرئيسي: أسيوط - ش يسري راغب - بجوار بنك فيصل - الدور الثاني 
N‏ بل عناونين الفروع: 
أسيوط - PI yu‏ يوليو - الهدى مول - axial pac alal‏ - الدور الرابع 
أسيوط - ش glaa - gigi PP‏ المجذوب - alal‏ مستشفي الشاملة - الدور الثاني 
أسيوط - ميدان المحطة - برج الشيماء - الدور الثاني / 
أبنوب: شارع بورسعيد - برج بركات الطبي - الدور الثاني ْ٠ | p Pam‏ 


صدفا: شارع الجيش - alal‏ مجلس المدينة القديم - الدور الثاني 4909 1111 012 cE : K^ CALL NOW:‏ 
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